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お買い上げいただき、まことにあ 0 びとうございます。 

お使いになる前に必すこの取扱説明書をお読みに 
なり、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、ご使用になるちびいつでも 
取り出せる場所に、保証書と巧に大巧に保管しでく 
ださい。 
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スプ レーを 厳禁 

スプレーあや力它ツトこんろ 
巧ボンベなどを湿風のあたる 
ところに放置しないでくだ 
さい。 

熱であの圧力び上びり、爆発 
し、ち巧です。 


寝るとを消义 

寝るとぎやが化するとぎは、 
必ず消义してください。 
予想しない事巧び発生する 
おそれびあります。 



可燃性ガス使用厳禁 

ス I フ''を使巧している部屋 
で、巧燃性ガスび発生するを 
の(ベンジン、シンナー)、スプ 
レー、化尝薬品などを使巧し 
ないで < ださい。 

火災やが障の原因になります。 



ま全のために必ずお守り< ださい 


この取扱説明書にある項目は、ち巧の程度によって巧の3趙階に区分しでいまず。 


本文かの7—クは、次の意味を表しまず。 


A 危険 (danger) 


ガソリン使用禁止 

ガソリンなど揮発性の高い巧は絶巧に使巧しないでください。 
义災の原因になります。 



么警告 (WARNING) 


, 

〇 感 風煙) 

> 

この7—クは、してはいけない r 禁止 J を表しています。 

〇處轉 

k 

このマークは、必ず実行しでいただく r 指示 J を表しでいます。 


A 危険 

この表示を無視しで、誤った取扱いをすると、人び死亡、重傷を負ラちお、 
または义おの危おび差し迫って生じることび想定されるの容を巧しています。 

A 警告 

この表示を巧視しで、誤った取扱いをすると、人び死じ、重傷を負ラ 
可能性、または义災のな能性び想定される内容を巧しでいます。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ巧能性や 
物的損害の発生び想定される内容を巧しています。 
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ご使用前まをのために必ずお{寸りください 
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温風が出□をふさびない 

巧類、紙などで温風吹化□や燃焼空気 
取入□をふさびないでください。 

また、ス トーブガー ドをご使巧のときは、 
囲いに干し物を掛けた ^ 

0しないでください。 -ド 

異常燃焼や 
义炎の原因 
になります。 


0 



換気必要 

換気せずに使巧を続けないで < ださい。 
酸素び不足すると不完を燃焼し、一酸 
化炭素などび発生しでか養になるおそ 
れびあ0ます。また、现幼児や呼吸器 
疾患などのかたは、化調不良になるお 
それびあります。 

窓の凍結、地下室など換気 
び十分に巧えない場所では、 気 
使巧しないで < ださい。ス^ 



么注意 (CAUTION) 


設置 


可燃物との距離を離ず 

図に巧すス I ブの周囲には巧燃物 
や廣害物を置かないでください。 
义災の原因にな0ます。 



1.5m む 上、 I.SmJiLh 

(化平でな夫な巧面に設置） 


カーテン、可燃物巧接禁止 

力ーテンや燃そやすいちの 
のそばなどでは使巧しない 
で < ださい。 

义災び発生するおそれびお 
ります。 



人びあたたまる目的なか使用禁止 

巧類の乾燥や、動-植物の 
旨巧 • 栽ち、人のいない場所 
では使巧しないで < ださい。 

予想しない事巧び発生する 
おそれびあります。 



次の場所では使用しない 

义災や予想しない事巧の原因にな0ます。 


0 


振動の激しい場所 

化平でない場所、不安定な 

場所 

不安定な物をのせた棚な 
どの下 

風のあたる場所、部屋の出 
入□、屋外 
人のいない場所 

(温室、飼胃室など） 
巧燃 I 性ガスの発をする場所 
またはたまる場所 


义巧の原因にな0ます。 


〇おの凍結などのため、換気 
び十分に巧えない場所 
〇換気設備のない場所 
〇お巧や巧し入れなど、ス 
卜ーブび囲われる場所 
〇ほこり•湿気-金属粉のを 
い場所 

〇標高1,000 m な上の高地 


不完を燃焼の原因にな0 
ます。 


>直射曰光のあたる場所 
>理 • 美容院、クリーニング 
店、はんだ巧け作業巧、メ 
ツキ-塗装工場などスプレ 
—や化学薬品を使ラ場所 


巧障や予想しない事巧び 
発生する原因になります。 


ご使用前まをのために必ずお守りください 
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ご使用前 安全のために必ずお守り< ださい 


A 注意 (CAUTION) 


2使用時 


を動ずるとまのを意 

ストーブを移動するときは、义を 
消して、巧タンクのな巧を巧さ、 
おけないよラに静かに運 
んでください。 

ななびこぼれると义災の 
原因になります。 


〇 



異常時使用禁止 

臭い、すすの発生、が 
の色など異常を感じた 
とぎは使巧しないで< 
ださい。 

異常燃焼のおそれび 
あります。 



運搬ずるとをのを意 

ストーブを運搬するとぎは、巧タンク巧の 
灯油を巧いで < ださい。 

運搬の透かでななびこぼれて周囲 
を巧すおそれびあ0ます。 


〇 


エアフィルターは必ず使用 

エアフィルターを 取り 
巧した状態では使巧し （ 

ないで < ださい。 

内部にほこりびたまり、 

異常燃焼の原因にな0ます。 



0 


シリコーン配合商品を 
巧用しない 

ス I ブを使巧し 
ている部屋や隣接 
する部屋では、シ 
UII — ン配さ商品を使巧し 
ないで < ださい。 

異常燃焼のおそれや着义5 
ス、透か消义、換気ランプ 
点滅の原因にな0ます。 
<シ1)コーン配さ商品例> 
•へアクア商品（ムースなど） 
•つや化し剤（家具巧-巧巧） 
•力ーワックス•肪化スプレー 
.1 瞬巧うきん.巧類の柔軟剤 
•ガラスクリーナー•制? F 剤 


電源コードを傷めない 

電源コードに無巧な力を細 
えたり、重い物をのせない 
でください。また、ガード 
などの高湿部に巧ブけた0、 
まねたまま使巧しないでく 

ドか、 

電源プラグを巧くときは、 
コードを持って弓 I きなかな 
いで < ださい。 

义災や感電の原因になります。 



電源プラグは確実に 
差し込む 

電源プラグはコン它ントに 
根兄まで巧実に差し这み、 
傷んだプラグやゆるんだコ 
ンたントは使巧しないでく 

がか、 

义炎の原因にな0ます。 
めれた手での巧き差しはし 
ないで < ださい。 

感電の原因にな0ます。 


〇 



高温部接触禁止 

燃焼かや'消义直後はガード 
などの高温部に手など化れ 
ないで < ださい。 

やけどのおそれびあります。 



温風に直接あた6ない 

温風に直接長時間あたらな 
いで<ださい。特にお寺様 
や、病気の方などびご使巧 
のときはを意してください。 
ほ湿やけどや脱が症状にな 
るおそれびあります。 


本巧内に指や異巧を 
入れない 

ガードや放熱筒など本化の 
かに指やな燃物-針をなど 
の異物を入： im 、 でください。 
けびややけどを負ったり、 
义災-感電の原因にな0ます。 




ご使用前まをのために必ずお{寸りください 
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A ま意 (CAUTION) 


3 給が時 


油量計の r 満 J を超えての給油厳禁 

巧量計の r 満 J を超える 
結;ちはしないで < ださい。 

誤つでな巧びあふれ、ス 
I フ''本化巧に多量にこ 
ぼれたとぎは、使巧しな 巧 II 魏 

义災の原因にな0ます。 



給油時消义 

給巧は1 必ず'消义し、本化び冷えてから巧な 
つでください。結な□ふたは巧実に閉め、 
こぼれたな巧は完をにふき取つでください。 
义災のおそれびあ0ます。 


〇 



給油ポンプで給油ずる 

給なするときは、化ず巿版の給油ポンプを 
使巧し、バーナ部周逛にな;ちをかけないよ 
ラにを意しで < ださい。 

誤っでかけでしまったと 
ぎは使巧を中止し、お買 
い上げの販売店にご相談 
ください。 

そのまま使田を続けると 
义災の原因にな0ます。 



居室巧給油禁止 

給油は必ず义の気のないところ 
で巧なつて< ださい。 

义災のおそれびあ0ます。 


0 


変質な油使用禁止 

変質な巧(持ち越したな巧など)、 
不純な巧(な巧な巧の巧•か•ごみ 
び混入したな'ぶなど)を使巧しな 
いで < ださい。 

異常燃焼のおそれびあります。 


0 


4 点検-ま入れ-保管-廃棄 


ほこ0の除去 

エアフィルターは週1回な上 
必ず掃なしでください。 

ごみ、ほこりなどび巧着す 
ると異常燃焼のおそれびあ 
ります。 



分解修埋-改造の禁止 

巧障-破損したら、使巧し 
ないで < ださい。 

また、お客様自身による修 
巧やな造、分おはしないで 
ください。 

不完をな修理やな造はち陵 
です。 



巧管時にしていただ<こと 

長期間使巧しないとぎや、 
保管するとさは、1 必ず巧夕 
ンク巧のな巧をなさ、傾け 
た0、横倒しの状態で保管 
しないで < ださい。 

义災のおそれびあ0ます。 


〇 



屬厢プラグのお手入れ 
をずる 

ときどきは電源プラグを巧 
き、ほこりや金属物を除去 
しで < ださい。 

ほこ0びたまると 
湿気などで絶縁不 
良にな0、义災の 
原因になります。 


〇 


長期巧使用しないとを 
は電源プラグを巧く 

長期間使巧しないとぎは、 
電源プラグを巧いで < ださい。 
义巧や予想しない事巧の原 
因になります。 


處 


廃棄ずるとを 

ス I ブを廃棄処分すると 
ぎは、化ず巧タンク巧のな 
巧を巿版の結なポンプなど 
でないで < ださい。 

な;ちび入ったまま 
廃案すると、リサ 
イクルの隐、思わ 
め事巧になるおそ 
れびあります。 


[ 17 ^ 


〇 


ご巧用前まをのために必ずお守りください 
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ご使用前 各部のなまス 



感フアンガ-ド 



上面板 


ガードち柱 


ガード 


放熱筒 


パー ナ 


クース 遮熱板 


パーナ粋 



給'庙□-給'庙□ふた 


日0ベ-め 


ミ由量計阻べ-を 


ミ由タンク巧べ- ジ〉 

07^ 


表示部-操た部 巧べ-'》 


室温じンサ ー I "! 2 い》 H 8 ベ-み 


0 運転中高温になる部分(ごま意<ださい) 
® 点検-手入れび必要な部分 


ご使用前 さ部のなまえ 


※外観図は機種により若干異なります。 


タイマー運転のじツト II 4ベ--々 
タイマー運転の解除因写を 

タイマーランプ(緑） 

点な…タイマー運転のじツト中 
タイ7—運転中 
点滅…タイ7—消乂直前 
(10 分前から） 

タイ7—燃焼終了 


設定温度/乂力、室内温度表示 II い-’え 
タイマー運転開始までの残り時間表示 
エラー表示 119ベ-み 

自動ランプ•ま動ランプ(緑) 


自動運転とま動運転を区別する 
自動点な…自動運転 
ま動点な…ま動運転 

モー ドボタン 


自動運転とま動運転をのり換之る PTh 



温度/乂力設定ボタン 



運転延長ボタン 

お巧みの温度や义力を台ね 

せる I 12 ベ-’：;〉 



巧したときからさらに運転 
を約6時間継続する|13ベ-み 

タイマー合せボタン 



運転延長ランプ(ホ） 

タイ7—運転開始までの 
時間を台わせる|14ベ-み 

V J 


点滅…自動消义直前113ベ-み 
(10 分前から） 
点り…自動消乂時113ベ-み 




水検巧ランプ ( 

点滅…'庙タンク内に 
まった119ベ-く 


換気ランプ词 


点滅…換気び必要 [ 


運転入/のスイ 

I 運転の開始 L " ベ-ジ; 
I 運転の停止 112ペイ 

運転ランプ(奇 


点な…運転中 
消な…運転停止中 


圧1 ベ-め 日 2 w '〉 II 4 ベ-を 


消臭消义ランプ 


点滅…消臭消乂中 [ 





.巧お a 


操作部 


※表示部は説明のため、すべで表示した状態です。 
使巧上、すべで表示することはありません。 


タイマーボタン 


デジタル表示部 


設定溫度/义力室喊显度 

口 1—1 口。 


• 換気 〇化おそ 0 


9 Si (温度） 
»き動（火力） 

モード 


ご使用前各部のち前 


2 4 

'II -1 


> 


或 


ホ 


造 

か^ 


9 


チ 

ツ 


6 


ホ 


2 


※操た部は機種により若干異なります。 
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ご使用前 使用ずる場所 



に®用するために 



〇温風はを方向に吹さ出しますので、周囲に温風の 
循環を巧げるよラな障害物を置かないよラにしで 
ください。 

〇部屋の中央で使巧すると、空気の循環び良くなり、 
効果的です。 


83 F のみ） 


〇開放店舗等がでご使巧になるときは、 
煙突(別売りの排気筒取巧じット必要）を 
取り付けるか、排気フードのある場所で 
ご使巧 < ださい。 

排気筒取付じット3,675円 
(本体価格3,500円） 

※煙突は含まれでいません 

使用前の準備 


•心奇イ^^^ • 


が気筒取は它ットのご購入-取0巧けについて 
はお買い上げの販売店などにご相談 < ださい。 
指定巧のをのを使った0、誤った取0付けを 
すると燃焼不良や义災の原因にな0ます。 



ス Jig 


ブのセツ 



包装箱から緩衝材などを取り除き、ストーブ 
と屋台を取り出す 


と 置台足の位置に合わせ、ストーブを置く 




〇包装箱と緩衝巧は保管時に必要とな0ますので、大のに保管して<ださい。 


ご使用前 使用する場所•使用前の準備 



埋おち 


■d 


なの準備と確認 


水平な場所に設置する 

ストーブが'傾いた状態では使巧しないで < ださい。 
予想しない事がび発生するおそれびあります。 



2 


ミ由タンクの周囲にミを漏れびないか、置台に';をのたまりびないか、よく 
確認する 


0 



^ストーブの周迈に障害物やな燃物びないか確認する 




今電源プラグをコンじント （100V) に差し化む 



〇 



0 20 0 V 電源には絶巧に差し化まないでください。 

义が、感電、巧障の原因にな0ます。 

〇タコ足配線はしないでください。 

义巧の原因にな0ます。 

〇電源に発電機を使巧するとさは、家庭巧電源 
と同レベルな電源供給びできる機器を使巧し 
て<ださい(詳し<は、発電機メーカーに確認して<ださい), 
機器び正常に動作せず、巧障の原因になります。 



ご使用前 使用前の準備 
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ご使用前 使用前の準備 



燃料は必ず巧な （J I S 1号な巧)を使用しでください 

ガソリン、変質な'庙、不純な'庙は、絶対に使巧しないでください。 

異常燃焼や故障の原因になります。 

(な'庙を購入されるときは、 SQ マークを表示しでいる販売店で購入されることをおすすめします) 


ななとガソリンの見分けかた 


指先に燃料をつけで、乂の気のないところで 
息を吹きかけでください。 



■正しいななの保管方法 

〇乂気、雨水、ごみ、高温、直射曰おを避けた場所にな管 
しでください。 

〇容器のふたをしっかり閉めでください。 

〇容器は必ずの'庙専巧のちのを使巧しでください。 

(乳白色の容器で保管したなミ由は変質しやす < なります） 
〇ホームタンクやドラム压を使巧しでいるときは、年に数 
回、かなぎを巧なつで<ださい。 

〇な'庙は型シーズンに持ち越さないでください。 



良い例 


悪い例 


変質な巧-不純な油とは 


■変質な巧 

〇巧シーズンより持ち越したちの 
〇高温の場所で長期間保管したちの 
〇曰光のあたる場所で長期間保管したちの 
〇乳白色のポ U 容器で保管しでいたちの 
〇容器のふたび開けであったちの 


I 不純な巧 

>のミ由]^がの'庙(ガソリン、シンナー、天ぷら 
'庙、機械'庙、重'庙、軽'庙、の'庙添如剤など） 
びほんの少しでも混入したちの 
>かやごみ、ドラム击のさびなどび混入した 
ちの 

>の'庙水巧剤や助燃剤を流加したちの 


変質な;巧の見分けかた 


水よりかしでち色び 
ついでいたり、すつ 
ぱい臭いのするちの 
は変質な'庙です。 


白い紙 




ご使用前 使用前の準備 
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変質な巧や不純巧巧を 
使用したとぎのおが 


巧一変質な巧や不純な巧を 
使用したとぎの処置方る 

〇臭いび強くなる。 

〇黄色い炎び混じる。 111 ベ-を 
〇乂力び上びらない。 

〇消乂しにくい。 

〇着乂しにくい。 

〇給'庙ランプび点滅する。 

〇途中消乂するけ日が邸 f 扫）。 

0 

〇なミ由を巧き、きれいなな'庙でミ由タンク内やミ由フイ 
ルターを洗つでからご使田< ださい。116 ぺ-ジ >117 ベ-み 
〇着乂-消乂を已回程度繰り返しでください。 

/少し臭いびしますので、換気を十分に行なつで^ 

\ ください } 

〇それでも直らないときは修理び必要となります。 
お買い上げの販売店にご相談ください。属表据） 




〇変質な'庙、不純な'庙が'原因で修理を依頼されたとさは、保証期間中でち保証の巧象がと 
なります。 




しかた 


給油は必ず消义しでから义の気のないところで巧なつでください 
7 給油□ふたを外し、巿販の給油ポンプを給油□に奥まで差し込む 




巧フイルターは必ず使巧しでください。使巧しないと'ぶ 
タンク巧に不純物び混入し、巧障の原因になります。 


2 油量計の「満」を超えないよラゆっくりと給ミをする 



J 必ず給ミを□ふたを確実に閱める 

給油□のまねりにこぼれたな油はよくふき取る 





〇別売りの オイ J レ パスを巧意しでいます。オイルノ\°ス 
をご使巧されますと給ミ由タンクから直接なミ由を供給 
でさます。オイルノ\°スのご腾入-取り付けについで 
はお買い上げの販売店などにご相談<ださい。 



ご使用前 使用前の準備 
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運拓入/切スイッチを巧し、運転を開始します 
運転停止中に 

を巧す 



設忠豆度/火力 き巧温度 

菌巧 


み 


〇運拓ランプび点のします。 

〇設定湿度と室の湿度を表示します。 

/室内温度は1でから表示し、0で\ 
1下のときは Lo を表示します I 


約80秒後に着义します。 

X 炎の状態を確認ずる……とぎどぎ燃焼状態を確認しでください。 
^〇正常燃焼 -广 X 異常燃焼 


青い炎で燃焼する。とぎどぎチ 
ラチラとホい炎びでることびあ 
りますび、異常ではありません。 
(空気中のほこりび燃えるためです) 



〇青い炎の中に常に黄色い炎び'現 
れる。 

処置を巧なつで < ださい。 




ネリめでお使いになるとさは、防鐘'庙や耐熱蜜料が'焼け、オレンジ色の炎や煙、臭い力<出る 
ことび'あります。1時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使巧ください。 


運面モードを切り換えるとを 


自動運転と手動運転の2通りび'あります。 

モードボタンを巧すことによつでお好きな使い方をお選びいただけます。 

•自動 （温隐 



を巧す 




’ネ刀めでお使いになるときや、電源プラヴを 
巧いたときは、自動運転になります。 


ご希望の温度になるよラ、ス I -ーフ'び乂力を自動的に遇んで運転（自動ランプ点な)。 
参ま動運転 

常に設定した乂力で運転(手動ランプ点な)。 


使用方法 運面を開始ずるとを 


運拓を開始するとま•運拓モ—ドを切り換えるとま 巧用方法 
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設定活度/タヴ 3 を上げるとき • 下げるとき 


参自動運転 

温度/义力設定ボタンを押し、 
お好みの温度に調節する 


参手動運転 

温度/义力設定ボタンを巧し、 
お好みの乂力に調節する 


設定温度/火力室の温度 

团巧 


ろを 


温度は12〜30での範囲と、 
Lo (常にル乂力)、ん(常に 
大乂力)に設定でさます。 


關温度/畑きの温度 

■sn 

時間 分を 


乂力は1〜10の10段階で設 
定できます。数まび大きい 
ほど火力は大きくなります。 


[設定を上げるとさ） 

運転中に 温度/火力設定 


[設定を下げるとさ） 

運転中に 温度/义力設を 



ぷピを タイマー含’ 



を巧す 




-含せ 


を巧す 




設定盘度/义5 _ま肉温度 


?亂5 


〇温度/乂力設定ボタンは、巧し続けると卓送りびできます。 

〇狭い部屋や脚熱のよい部屋で使巧 したり、 秋□や春先などが気温び'比較的 
高いときに室内温度び上びりすぎることびあります。そのときでも燃焼を 
続けでいますので、あついと感じたとさは運転を停止しで<ださい。 

〇室内温度表示は室温平巧温度のめやすです。設置ちをなどによ0温風の循環が'影響し必ず 
しち寒暖計の温度と一致しないことが'あります。 


運面を停止ずるとを 


運起入/切スイッチを押し、運転を停止します 

な巧：消臭消义 





を巧す 



約5秒間、消臭消义ランプ 
〔ホ)び点滅します。 


約5抄後に消义します。 

必ず乂が'消えたことを確認しでください。 


消臭機能 —— 

〇消义時に発生する臭いの原因となる末燃ガスの発ちを抑える機能です。 

運起入/枕スイッチをがすと、約5秒間、未燃ガスを燃焼させでから消乂します。このとき 
'消臭消义ランプ (| ro び点滅し、消臭機能び動作しでいることをお知らせします= 

〇運転入/枕スイッチを巧しでから、約已秒後に r カタン J といラ電磁巧び 
閉じる音びしますび、異常ではありません。 

また、異常停止や短時間での運転では消臭機能は動たしません。 


点巧：消臭消义 



•載が 


消义は必ず運転入/初スイッチで巧ない、運転停止後3巧間はファンび回っていますので 
電源プラグを巧かないでください。電源プラグを巧いて消义したり、消义後すぐに電源 
プラグを巧くとが障の原因になります。 


設定温度/义力を上けるとさ•下けるとさ.運拓を停止するとさ 使用方法 


- 12 - 








































































使用方法 


運面を延長-継続ずるとを 



消し忘れによる巧一の事故を防ぐため、運輯開始後、約6時間で自動消义します 


じ 燃焼残り時間をお知らせするとき） 


約6時間で自動消乂する前に、運乾延長ランプと電さ音でお知らせします 

もッポ、夕 


S 動消义10分前 


運転延長ランプ点滅 
7回電寺音び鳴る 


白動消义5分前 


( pff 長)^_ 

運転延長ランプ点滅 
7回電寺音び鳴る 





運転延長ランプ点の 
7回電寺音が'鳴0、自動消乂 


广白 動消义せずに運乾を継続するとき） 

〇運乾延長ボタンは、燃焼残り時間のお知らせを巧なった 
ときに限らず、運起延長ボタンを巧したときから、さら 
に約6時間運転を継続します。 



〇消义は必ず運起入/のスイッチで巧ない、運拓停止を3分間はファンび回っていますので 
電源プラグを巧かないでください。電源プラグを巧いて'消义したり、消义をすぐに電源 
プラグを巧くとが障の原因になります。 

〇継続して長時間運転するとぎは、お部屋の換気に十分を意しでください。 <2^ 

〇寝るとぎやが化するとぎは、'消し忘れ消义装置には巧らず、必ず運転入/枕スイッチで 
消ジ,しァ/がか、 

予想しない事巧び発生するおそれびあります。 



与 


皆 


運拓を延長•継続するとぎ 


使用方巧 


- 13 - 


タイマー運面を使用ずるとを 



転をセツトずる 


運乾入/切 スイ ツチを巧す（運転中は押す必要ありません) 


2 


3 



がみ'®を巧す 


運起ランプび点りします。 


温度/义力設定ボタンで設定温度-乂力を合わせる 

(設定を上げるとき)温度く*嫂を 定を下げるとき _) _ 

齡を巧す ぶゴ、鐵惨を巧す 


温度/义力設定 






•タィ7- 

(mi 



を巧す 



cgHj) 為 -—.’ C ピポタ 

タイマーボタンを巧す（ピッとなるまで約1砂巧し続ける） 

〇運転び停止し、タイ7—ランプび点なします。 

〇タイマー運転開始までの時間び表示されます。 
ネ刀めでご使巧のときや電源プラグを巧いたとき 
は、 l ^ 00 を表示します。 


〇タイマーじットをしでから運拓入/抑スイッチまたは、タイマーボタンを巧すと、タイマー 
運転び解除されますので、ごを意ください。 

每タイマーさせボタンを巧し、時間を合わせる _ 


設定温度/火力 室肉涵度 


m 

時間 


30 


能 


温度/乂力設定 



を巧す 〇タイマーさせボタンを巧し続け 

ると卓送りびできます。 

M 可時間後に運転開始させたいかを計曽し、時間を合 《例》 

わせる。 現在時刻 . 午後10時 

時間は最大 24 時間後まで 1 0分単位で合わせられます。タイマー運転を開始さちを yBJ ミ!し、 

>設定した時間はマイコンに記憶されますので、な回 . 二’ ••…す目 IJ 6 日き30分 


じット時に便利です。 

5 設定した時間になると運転開始 


ク 

タイ 7- 運転を開始するまでの時間 

……8時間30分後に台わせる 


•安をのため、 タイマー運転開始後約1時間で自動消乂します。_ . 

参消火直前、5分前、10分前に電子音でお知らせします。^ツボタ 



ブイマ 苗 接 


乾を解除ずる 


タイ7—運乾待機中 


捕：消き;肖火 



(運転 

お夕心\を巧す 


タイマーランプび消な 
します。 


タイ7—運乾中 


〇タイマ- 



タイマーランプび消な 

し、運転を継続します。 


を巧す 




〇電源プラヴをコンじントから抜いたり、停電したとき、地震や強い振動、衝撃を受けた 
ことによりちを装置び作動したときは、ちラ1度ブから t ットし直しでください。 


タイマ—運乾を使用するとき 使用方ま 
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曰常の点検•手入れのしかた 


定期的になの点検*ま入れを巧なつでください 



点檢*ま入れを巧ラときは、なのことを必ず守つでください。 
運拓を停止する 

〇点お•壬入れを巧ラときは、1 必ず運起を停止させ、本化び 
冷えてから電源プラグをコンたントから巧き、点お•手入 
れを巧なつてください。また、分おはしないでください。 

义災ややけどのおそれびあ0ます。 


本化の巧れをふき取るとき、シンナー*アルコ 
—ル類は使用しない 

〇巧にちれのひどい部分は、ラすめた中性洗剤をしみ这ませ 
た巧でふいてください。本化をベンジン-シンナーなどで 
ふかないでください。 

义災のおそれびあ0ます。 "竿"争 




丽 


用のたびに 


本化の周适に巧燃物はないか 




本化のごみやほこりをふき取る 

柔らかい巧でからぶきしでください。 


〇 



巧漏れ、巧のたまり、巧のにじみは 
ないか 

異常びあるとぎは使巧を中止し、お買い上げの 
販売店にご相談 < ださい。 


0 



異常燃焼をおこしでいないか 

異常が'あったときは20ページの処置ち法に従 
っでください。 


0 



•他 

巧の 

点そ 曰常の点検•ま入れのしかた 点検•その他 
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巧震 S 動消义装置の点檢 

燃焼中に本体をゆすり、消乂するか確認しで 
ください。消乂しないときは修理び必要です 
ので、お買い上け'の販売店にご相談<ださい。 




フアンガードのほこりを取る 



油フイルターびごみで目ブまりしでいないか 


ミ由フイルターは、きれいななミ由ですすぎ洗いし、 
ごみなどを取り除いでください。 


洗淨後のな'庙の処分は、なミ由をお買いずめに 
なった販売店にご巧談<ださい。洗淨後のな 
'庙を使巧すると故障の原因になります。 


<ミ由フィルターのがしかた> 
o ' 庙フィルターび外れ難いときは、ピン 
t ツトやラジオペンチなど先端び細い 
ちので巧み、持ち上げでください。 
指を入れで無理にがそラとするとけび 
をするおそれびあります。 






回が上は 


エアフイルターのほこりを取る 



<エアフイルターのがしかた> 


け M -103 り エアフィルタ- け M ’183 り 

(燃焼空気取入 □) 



回が上は 


b 



日常の点検•ま入れのしかた点検•その他 
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巧管(長期間使用しなし、ときい廃棄のしかた 


なのま順に従ってストーブ'を保管してください。 

1 電源コードを束ねる 


么 ミをタンク内の巧';ををすべで巧く 

'庙フィルターを取り除き、巿販の給'庙 
ポンプなどで、'庙タンク巧のの'庙をす 
ベで抜いでください。 


巧ぎ取ったな'庙の処分は、 
な'庙をお買いホめになった 
販売店にご相談 < ださい。 


巧き取りび悪い 


み 


給'庙ポンプの先をカットし、巧ぎ取0 
やすいよラにしでください。 






〇別売のスポイトを巧意しでいます。スポイトを使巧しますと、 /广 ^ 

巿版の給'庙ポンプで巧けきらなかったな'庙び抜き取りやすくな / 42 OR 

ります。グ（本体価格400円） 

ミをフイルター-エアフイルターの掃除をする <31^ 


3 

4ス I ブ本体のミちれをふき取る <31^ 
5 ストーブを包装箱に入れる 

〇湿気の少ない場所にな管しで < ださい。 


〇 




ストーブを傾けたり、横倒しの状態でな管しないでください。 

巧漏れなどにより、义巧のおそれびおります。 

巧タンク巧のな巧は完をに巧いでください。 

な巧び巧っていると変質し、巧障の原因になります。 

ななは暨シーズンに持ち越さず、使いきるよラにしでください。 

電源プラグをコン它ントに差し这んだまま保管しないでください。何らかの原因で運振 
スイツチび入ってしまラと义巧のおそれびあります。 


巧案するとま 


〇ス I -ーフ''を廃棄処分するとさは、各自治体の指示に従ってください。 

〇必ずミ由タンク内のな'庙を巿版の給ミ由ポンプなどで巧いで<ださい。な'庙が'入ったまま廃案 
すると、リサイクルの際、思わめ事なになるおそれびあります。 

〇のミ由の処分は、の'庙をお買いホめになった販売店にご相談<ださい。 


•他 

巧の 

保管(長巧間使用しないとき)•廃棄のしかた 点巧•その他 
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故障 • 異常の見分けかたと処置のしかた 



陵 越垂 


頼ずる前に 


なの症状は故障ではありません。修理を依頼される前に1度ご確認ください。 
〇着义時 


症 状 

原 因 

すぐ着乂しない 

〇予熱時間び約80秒必要です。 

〇給'庙直後はな'庙び'送'庙経路に回るまで時間が力づ r ります。 

2、3回着乂動たを繰0返しで<ださい。 

「カタン j と音びする 

着乂するための動た音です。 

異常ではありません。 

初めで使巧するとぎやなミち 
びなくなり、再び着乂する 
とき白煙び出る 

の'庙の気化ガスびパーナに巧分回らないと、このよラな症状び 
出ることびありますび、異常ではありません。 


〇燃焼時•消义時 


症 状 

原 因 

初めで使巧するときオレン 
ジ色の炎や煙、臭いが'出る 

防鐘'庙や耐熱塗料び'焼けるためです。1時間ほどでおさまります 
ので、部屋の換気をしなびらご使巧ください。 

炎の色びピンク、または 
オレンジ色になる 

超音波すの加湿器を使巧すると起こります。水に含まれるカル 
シウム分による反脑です。 

炎の色力乂:きどきチラチラ 
とホ < なる 

空気中のほこりが'燃えるためです。 

設定温度を高めに設定しで 
ち室内温度び上びらない 

部屋が'広すぎるときに起こります。 

室内温度び設定温度より 
高 < なる 

狭い部屋や断熱のよい部屋で使巧した0、秋□-春先などが気 
温び比較的高いときに室内温度び上びり過ぎでしまラことびあ 
ります。そのとさでち燃焼を続けでいますので、あついと感じ 
たとさは運転を停止しでください。 

室内温度表示び部屋の寒 
暖計と一致しない 

室内温度の表示は、室内平巧温度の巨ちです。設置ちをなどに 
より必ずしち寒暖計の温度とは一致しないことびあります。 

運転中や消乂直後に「ポコ J 、 
「パキッ J などの音びする 

を属が'熱により膨張-収縮するためです。 

異常ではありません。 

運転停止後、約5秒後に 
「カタン j と音びする 

消义時の動た音です。 

異常ではありません。 


故障•異常の見分けかたと処置のしかた 点検•その他 
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点巧 


その他 故障-異常の見分けかたと処置のしかた 





処置のしかた 


何らかの異常で表のよラなエラー表示や症状び現れたときは、適切な処置 
を巧なつで<ださい 


表示部(エラー表示) 

原因（まを装置） 

処置 方法 

を消の 

〇 一時停電したため、自動消义した。 

〇 電源プラヴび抜けたため、自 
動消乂した。 

(停電安を装置び作動） 

電源プラヴを確実にコンじントに差し 
込み、運拓入/枕スイッチを巧し直す。 

E 0 I 

〇 本体を傾けたため、自動消义した。 

〇 地震(約震度5な上)や強い振動、 
衝撃を受けたため、自動消义した。 
(巧震白動ミ肖义装置び作動） 

〇 水平な場所に設置する。 く 8 ぺ-ジ 1 

〇 周囲の巧燃物、機器の損傷、ミ由のあ 
ふれなど異常びないことを確認した 
あと、運拓入/初スイッチを巧し直す。 

ES ? 

〇 な'庙びな < なった 
〇 ' 庙タンク巧に水やごみびたま 
ったため、着乂5スした0、 
自動消乂した。 

(点义まを装置び作動） 

(燃焼制御装置び作動） 

<なミ由びないとき> 

ミ由タンク巧にな'庙を給'庙する。 く 10 ぺ-ジ 1 
<なミ由びあるとき> 

'庙タンク巧の水やごみを取り除き、運乾 
入/陆スイッチを巧し直す。 1 2 〇 ベ-を 

ED 3 

E 01 

室内温度び'異常に高温(40で1^上） 
になっ^こため、自動消乂した。 

(室湿異常高湿肪止装置び作動） 

設置方をを確かめ、運振入/枕スイッチ 
を巧し直す。 

E 03 

燃焼空気取入□び物でふさびれ 
たり、ほこりびたまったため、 
自動消乂した。 

(過熱的止装置び作動） 

〇 燃焼空気取入□の障害物を取0除ぎ、 
掃除したあと、運お入/初スイッチを 
巧し直す。 

〇 処置を行なってち繰り返した動する 
ときは使巧を中止し、お買い上げの 
販売店にご相談 < ださい。 1 裏表巧 > 

E 13 

米 換気 

密閱した部屋で使巧したとぎ、 
不完き燃焼馆帽の空気の異常状態） 
を防止するため、自動消乂した。 
(不完を燃焼肪止装置び作動） 

部屋の空気を入れ誓えでから運拓入/枕 
スイッチを巧し直す。 

(使巧中は必ず1時間に"!〜2回換気する） 

シリコーン配台商品の使巧により、 
燃焼部にシリコン酸化物び巧着 
したため、自動消乂した。<3 ぺ-ジ 1 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

1 裏表巧〉 

か検巧 

ミ由タンク巧にかび'たまった 
(かお知装置び作動） 

'庙タンク巧の水を取り除ぎ、運拓入/枕 
スイッチを巧し直す。 に0 ぺ-を 

運転延長ランプ 
点な 

<13 ベ-ジ 1 

燃焼を開始しでから約6時間び 
経過したため、自動消乂した。 
(おしおれミ肖义装置び作動） 

運拓入/枕スイッチを巧し直す。 

運転ランプ点滅 
運転長ランプ点滅 

運弦入/初スイツチび巧し続けら 
れたため、自動消乂した。 

表示-操た部周辺の障害物を取り除さ、 
電源プラヴをコンじントに差し直しで 
から運拓入/枕スイッチを巧し直す。 

上記ながのエラー 
表示 

(例： F 日日，巧 d ) 

修理-点檢が'必要な故障です。 

表示内容を控えたあと、電源プラグを 
コン t ントから巧き、お買い上げの版 
売店にご相談ください。 度表巧〉 


故障•異常の見分けかたと処置のしかた 点検•その他 
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症状 

原 因 

処置方法 

ボタンを押しで 
ち反応しない 

電源コードび抜けでいる。 

電源コードをコンじントに差し込む。 

換気ランプの点滅 
び止まらない 

部屋の換気び不十分。 

換気を十分に行ラ（使巧中は必ず 1 時間 
に 1 〜 2 回換気する）。 く 2 ぺ-ジ 1 

シリコン配台製品の使巧により、 
燃焼部にシリコンび巧着した。 

< 3ぺ-ジ 1 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

属表が 

义力び上びらない 

'庙タンク巧に水が'たまっている。 

'庙タンク巧の水を取り除く。 1 下記メモ参照 1 

変質な'庙-不純な'庙を使巧した。 

〈9ぺ-ジ 1 

〇 な'庙を巧ぎ、ぎれいななミ由で'庙タンク 
や油フィルターを洗ラ。ク 6ベ-ジ K 1 7ベ-ジ 1 
〇 着乂-消乂を 5 回程繰り返す。 

/少しにおいびしますので、換気を、 
、十分に行ってください / 

異常燃焼をホ日 r す 

かべ-ジ 1 

変質の'庙-不純のミ由を使巧した。 

<9ぺ-シ i 

部屋の換気び不十分。 

換気を十分に巧ラ（使巧中は必ず 1 時間 
に 1 〜 2 回換気する）。 く 2ぺ-ジ 1 

エアフィルターにほこりびたまった。 

エアフイルターの掃除をする。ク 6ベ-':; 1 

臭いび強い 

な'庙びなくなった。 

給'庙する。 <10ベ-ジ 1 

変質の'庙-不純なミ由を使巧した。 

〈 9ぺ-ジ 1 

の'庙を巧き、きれいなの'庙で'庙タンク 
や'庙フイルターを洗ラ。ク 6ぺ-ジ K 1 7ぺ-ジ 1 

な'庙びこぼれたり、漏れでいる。 

使巧を中止し、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 属表巧〉 


001 置を行なつでを直らない とぎ） 

巧障び考えられまずので、お買い上げの販売店にご相談ください。111> 

巧障したまま使用を続けると、予想しない事巧び発生ずるおそれびありまず。 


巧タンク内への化混入についで 

O ' 庙タンクに直接かを混入しな<でち、設置 
場所の温度変化などで結露により'庙タンク 
内に水びたまることびあります。 

〇'庙タンクにかび混入したときは、水検巧び 
た動(水検巧ランプ点滅）し、異常停止しま 
す。'庙タンク巧のかを完をに巧き取ってく 
ださい。 


巧タンク内の化やごみの取り除ぎかた 

巿販の給'庙ポンプ 



故障•異常の見分けかたと処置のしかた 点検•その他 
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部品交換のしかた 


部品交換び必要なときは、お買い上げの販売店、 
または（財）曰本石'庙燃焼機器な守協含で巧 
ラ技術管理講習含修了客(石油機器按術管理±)、 
または技術講習含修了客 （ 点檢整備± ) のい 
る販売店などにごの頼ください。 



修理•部品交換は、お客様自身 
では絶巧に巧わないでください。 
けびややけどのおそれびあります。 



部品のごま义のしかた 


次:の別売部品は、お買い上げの販売店にごを夕<ださい。 

その際は、型式の呼び•部品咨をはっきりとお伝えください。 


別売部品 



※タンク内の巧けさらないなミを 
を拖くとさにご使巧ください。 

スポイト 

420円 

(本体価格400円） 



オイルパス 
11,日50円 

(本体価格11,000円） 


<消耗部品> 



油フィルター 
日 25円 

(本体価格500円） 


エアフイルター 

525円 

(本体価挖500円） 


この価格は本ス I -ーブ用です。 

また、価檐はず告なく変更することがあります。 

その他の部品についではお買い上げの販売店にご相談ください。 


定期点検のおずずめ 


2シーズンに1回の定期点檢(有料)をおすずめします 

長期間ご使巧になりますと機器の点検び'必要となります。 

点檢を受けないと、予想しない事故び発をするおそれびあります。 

未がに事がを防止するため、シーズン巧めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または修 
理資格者〔(財)日本 6' 庙燃焼機器保守協含 ( TEL 03-3499-2928)〕 で巧ラ技術管理講習含修了者 
(6' 庙機器技術管理±)のいる店などに点檢依頼されることをおすすめします。 


愛情点検 


長年ご使用のス I -ーブの点検を 



こんな 

•'庙漏れする。 

症状は 

•強い臭いびする。 

ありま 

•運転中に異常な音びする。 

せんか 

•その他の異常やが障びある。 



が障や事が防止のため、 
電源プラヴをコンじ 
ントから巧き、お買い 
上げの販売店に点検- 
修理をご相談 < ださい。 


•他 

巧の 

点そ 部品交換のしかた•部品のごを文のしかた•定期点巧のおすすめ 点検•その他 
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仕様 


型式の呼び 

FM -103 F 

FM -183 F 

種 類 

気化す-強制通気お-強制対流お 

点乂 方す 

ヒータ点义 

使 巧 燃料 

ロミ由 （J IS 1昌ロミ由） 

燃料消費量 

最大 

0.972 L/h 

1.70 L/h 

最ル 

0.340 L/h 

0.544 L/h 

暖房出力 

最大 

10.00 kW 

17.已 kW 

最ル 

3.50 kW 

己.60 kW 

騒 音 

(正 面） 

大乂力 

4 己 d 己 

己0 d 己 

ル乂力 

34 d 己 

37 d 己 

油タンク容量 

13.0 L 

19.0 L 

燃焼継続時間 

大乂力 

13.4 時間 

11.2 時間 

ル义力 

38.2 時間 

34.9 時間 

標準適室 

木造 

43.0 m 2(26 置） 

72.5 m 2(44 置） 

] ンクトト 

已 8.0 m 2(35 置） 

100.5 m 2(61 置） 

夕1■お 寸ま 
(高さ X 幅 X 奥行） 

665 mmx 456 mmx 546 mm 
(置台を含む） 

724 mmx 己07 mmx 己81 mm 
(置台を含む） 

質 量 

約 16.4 kg 

約 19.0 kg 

電源電圧及び同波数 

AC 100 V 50/60 Hz 

定 格 

消費電力 

最 大 

935/935 W (点义初期に短時間発ち） 

950/950 W (点乂初期に短時間発を） 

燃焼時 

265/265 W (大义力時） 

435/435 W (大乂力時） 

140/140 W (ル义力時） 

205/205 W (ル乂力時） 

待機時 

1.1/1.1 W 

電流ヒューズ 

5 A 

ちを 装置 

停電まを装置、巧震白動消乂装置、燃焼制御装置、点义まを装置 
不完を燃焼防止装置、過熱防止装置 

その他の装置 

室温異常高温防止装置、7火検巧装置、消し忘れ消义装置 

付属品 

置台 


保証とアフターサービス 




ついて 


•保証書(別添付） 

販売店で必要事項を記入しでおおししますので、記入内容をお確かめのラえ、内容をよくお 
読みのあと、大切に保管しで<ださい。 

•保証期間 

保証巧間は、お買い上げ曰から本化1巧間です。なお、消耗部品（'庙フィルター、エアフィ 
ルター）の取り曽えは、保証期間中でち有料となります。他にち有料となることびあります 


ので、保証書をよくお読みください。<1を勾 



お]修 


n. 


含部品について 


〇補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 
〇本ストーフ''の補修巧性能部品は、製造むのり後6年な有しでいます。 
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仕様•保註とアフタ—サ—ビス 点巧•その他 
















































































保証と アフターサービス (ごづを) 



をれるとをは 


〇「が障-異常の見分けかたと処置のしかた"こ 
従ってお調べください。づを互ぐを互<1を互 
〇処置を行なっでち直らないとぎは、ご使巧を 
中止し、必ず電源プラグをコンたントから巧 
いで、お買い上げの販売店にご相談ください。 
そのとさは、ちの事項をご連絡<ださい。 

参保証期間か 

修理に際しましでは、な証書をご提示<ださい。 
保証書の規定に従って、販売店び修理させでい 
ただきます。 

参保証期間が'過ぎでいるとぎ 

修理すれば使巧できるときには、ご希望により 
有料修理させでいただきます。 

•修理料を 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されています。 


品 ち：ダイ ニチフルーヒータ ー 

型すの呼び：本化背面に表示 
お買い上げ曰：保 IE 書に記載 
巧障の症状：エラー表示など、でぎる 
だけ詳しく 



〇修理などでストーブを運搬するとぎは、 
必ず巧タンク巧のな巧を巧いて<だ 
さい。運搬の透かでな巧びこぼれで 
周囲を巧すおそれびあります。<3雨可 


(使用ちる’おま入れのしかた’異常時の巧処方法びわからないとさ） 


アフターサービス ご相談窓 □ 

(通話料無料） 

TEL 01 20-468-1 10 
FAX 01 20-468-220 

※型巧の呼び(本体背面に表示)をご巧認のラえ、ご連絡ください 


<受巧時間〉 

11月〜1月9:00〜19:00 

(±は〜17:00まで、日•祝日•年末年始は休み） 
2月〜10月9:00〜12:00、13:00〜17:00 
(±•曰•祝曰は休み） 


東京営業所 

〒101-0021 

千げ田区が巧田 2-13-7 ダイニチ巧田ビル 

003(3258):3841 が） 

大阪営業所 

干 564-0044 

大阪府の田巿南を田 2-6-6 

巧 06(6330) 1431 が） 

仙台営業所 

干 984-001 5 

仙台巿若林区卸の 3-1-15 

巧 022(235)8621 が） 

新漏営業所 

干 950-1 295 

新潟巿南区北田中 780-6 

0025(362) 1140 が） 

ま都宫営業所 

干 320-0838 

宇都宜巿ち野 2-1-12 

巧 028(636)9411 が） 

名ち屋営業所 

干461 -0040 

名ち屋巿東区矢田 1-3-33 第一を命ビル 

0052(721 )6677 が 

広島営業所 

干 731-0137 

広島巿安佐南区山本 1-4-25 

0082(875)8851 が） 

福岡営業所 

干 812-0016 

福岡巿博多区博多駅南 2-4-1 1 シティ〕ート中陽 0092(474)0731 が） 

ダイニチェ業な巧舍社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについで 


1. ダイニチェ業株な含な ( J ^ 下「醉巧 j ) は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への巧応や修理及びその 
確認などに利庙させでいただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことびあります。 

2. 巧の場合を除き、興なの第=着に個人情報を提巧-開示することはありません。 

① 修巧やその確認業務を委託する場合 

② ミ去ちの定める規定に星ブ< 場合 

3. 個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓□にご相談ください。 


0 1イ=<工業祝巧舍巧 

干 950-1 295新漏巿南区北田中 780-6 
ホームぺージ http :// www . dainichi - net . co . jp / 
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